Z GUROWSKICH 


KRYSTYNA CHOROBIK | 


b. pracownik U. J., najdroższa żona, matka i babcia 


przeżywszy lat 82, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona 
Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 21 czerwca 1962 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w poniedziałek 25 bm. o godz. 16,0 czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu: 


mąż, córka, zięć i wnuki. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 25 bm. o godz. 83° w kościele paraf. św. Mikołaja. 
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